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用 碱 性 品 红 染色 法 显示 涡 鞭 毛虫 的 染色 体 
THE PREPARATION OF DINOFLAGELLATE 
CHROMOSOMES BY BASIC FUCHSIN STAIN 


涡 线 毛虫 〈dinoflagellate) 亦 称 甲 葵 ， 是 原核 生物 进化 到 真 核 生 物 的 过 渡 类 型 。 在 
研究 涡 翰 毛虫 染色 体 时 ， 染 色 往往 比较 困难 。 品 前 , 显示 涡 基 毛虫 当 色 体 多 采用 Feujgen 
法 ， 湛 酸 洋 红 和 醋酸 地 依 红 染 色 法 (Dodze，1966; Shyam，1978， Flanic，1979)， 用 这 
些 方法 染色 ， 涡 内 毛 虫 染 色 体 往往 颜色 较 浅 ， 不 便于 作 观 察 分 析 。 我 们 采用 改良 的 碱 性 
品 红 染色 法 得 到 了 和 较为 满意 的 结果 。 

材料 。 Proracenirun: micans, Prorocentrim cassibica, Glenodininm folia— 
cetum, Oxyrrhis marina, Amphidinium carterac, Wroloszynskig coronata 取 自 
上 海 组 胞 生物 学 研究 所 潍 类 培养 室 。Gymnodinium sp. 采 日 无 饮 鱼 池 。 

涡 凌 毛 由 用 Carnoy 氏 湾 《 冰 酷 酸 一 乙醇 ,1 : 3 》 辐 定 24 小 时 《4°C)， 中 途 更 换 固 
定 液 一 次 。 用 45% 醋 酸 溶液 软化 ， 作 压 片 标本 。 快 速 冰 洪 ， 除 去 识 玻 片 ， 在 于 燥 器 将 标 
本 迅速 于 燥 。 

染色 方法 ， 

一、 赋 酸 一 碱 性 品 红 染 色 法 (简称 ABF 染色 ，Tanaka，1961)，ABF 染色 液 ， 碱 
性 品 红 1 克 深 于 50cC40% 醋 酸 水 溶液 50 毫 升 中 ， 冷却 至 25 一 30"C， 过 滤 ， 置 于 4"C 六 
箱 保 存 。 将 涡 蒜 毛虫 染色 体 标 本 放 在 45% 栈 酸 中 浸泡 15 分 钟 〈18"C) ， 然 后 在 室温 下 用 
1N HCI 水 解 1 小 时 左右 ， 之 后 用 A BFf 液 染色 30~60 分 钟 ， 流 水 冲洗 ， 最 后 经 系列 酒 
精干 燥 ， 二 甲 蘑 透 明 ， 用 中 性 树胶 奎 周 。 

二 、 石 炭 酸 一 碱 性 品 红 染 色 法 〈 简 称 CBF 染色 ，Carr, ct al., 1961); 取 0.3 听 碱 性 
品 红 的 70% 乙 醇 溶液 10 毫 升 ， 加 5 % 石 炭 柄 水 溶液 90 毫 升 ， 混 匀 。 之 后 取 此 液 45 毫 升 ， 
加 入 六 醋酸 6 密 升 和 37% 帅 醋 水 深 裕 6 毫升 ，4 °C 保存 。 涡 驱 毛 忠 染 色 体 标本 经 无 水 乙 
醉 脱水 5 分 钟 ， 然 后 混入 0.2 吧 的 火 杭 胶 乙醇 一 乙 本 《1 : 1) 溶液 10 秒 钟 ， 空 气 干 
燥 ， 使 标本 上 均匀 地 涂 布 一 层 火 棉 胶 薄膜 ， 再 淄 入 70% 乙 醇 5 分钟 ， 燕 浪 水 5 分 钟 ， 在 
C B 下 染色 液 中 染色 2 ~ 5 分 钟 ， 最 后 经 系列 乙醇 干燥 ， 二 甲苯 透明 ， 中 性 树胶 封 固 。 

结果 ， 采 用 ABF 法 和 CBE 法 染色 程序 在 frorocenirum micans,， Prorocentrunr 
cassubica, Glenodinium foliaceum, Oxyrrhis marina, Woloszynskia coronata bt 
本 上 均 得 到 较为 满意 的 染色 结果 (图 1 一 4) 。 图 1 示 不 同 染 色 方 法 显示 的 Prore- 
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cenirum micans。 图 1a 为 ABF 法 染色 的 标本 。 涡 匡 毛 虫 类 特有 的 永久 族 缩 的 染色 体 呈 
现 深 桨 色 ， 每 条 染色 体形 态 清晰 ， 同 时 也 显示 出 染色 体 相 互 龟 绕 折 选 的 结构 状态 。 细 胞 
质 着 色 很 淡 。 图 1b 为 CBF 法 染色 的 标本 ， 染 色 体 呈 兹 蓝 色 ， 显 色 比 ABF 染色 日 偏 蓝 
色 ， 染 色 体 个 体 清 晰 ， 细 胞 质 着 色 呈 淡 紫 色 。 图 1¢ 是 用 Feulgen 法 染色 的 Prororentrium 
micans， 和 染色 体 呈 紫红 色 。 与 ABF 法 和 CBE 法 相 比 ，Feulgen 染色 的 染色 体 无 论 其 着 
色 深 度 ， 还 是 染色 体形 态 结构 的 清晰 程度 均 不 如 上 述 两 种 染色 。 而 且 Feulgen 染色 程度 
必需 经 过 HCI 水 解 ， 也 会 导致 一 些 细胞 的 损失 。 

Clenodinium foliaceum 是 涡 草 毛虫 的 一 种 特殊 种 类 (Dodge, J. D.，1971)， 具 有 
两 种 细胞 核 ， 一 个 是 典型 的 沉 蓝 毛虫 核 ， 含 有 永久 凝 缩 的 染色 体 ， 另 一 个 是 真 核 (eucar- 
yotic nucleus), 作 光学 显微镜 观察 时 染色 质 均 名， 不 含 凝 缩 的 染色 体 。 这 两 种 类 型 的 细 
胞 核 经 BE 和 CBF 染色 ， 均 星 紫 色 ， 渭 区 毛 虫 核 内 可 见 染色 蒋 次 的 此 缩 染色 体 ， 真 核 
则 染 成 均 勾 的 深 紫 红色 (图 2) 。 

ABF 法 和 CBF 法 在 Gymnodinium sp, 上 的 染色 效果 名 佳 ， 主 要 是 细胞 壁 着 色 ， 
干扰 了 细胞 粹 的 显 色 。 再 者 ，Amphidinium carterae 个 体 较 小 ， 也 没有 得 到 满意 的 结 
困 。 

总 之 ， 我 们 所 采用 改良 的 ABF 染色 法 和 CBF 染色 法 较为 简便 ， 快 速 ， 比 Feulgen 
法 ， 酷 酸 洋 红 和 醋酸 地 衣 红 等 常规 染色 更 为 清楚 地 显示 涡 四 毛虫 的 细胞 核 和 染色 体 ， 染 
色 标 本 在 室温 下 存放 半年 也 未 见 明 显 退 色 。 
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